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PART III 
Stores Purchase 


Medical Education Department 

GLOBAL TENDER NOTICE 


No. C1/ 15954/ 12 / TDMCA . 

1st January 2013. 
Sealed global tenders are invited for the supply of 
following items to Radiotherapy Department of 
Government T. D . Medical College, Alappuzha . 


Approximate Cost — 6 ,00,00,000 . 
Cost of tender form : 

Orginal — 28 ,400 . 
Duplicate — 14 , 200 . 


Sl. 


Tender No. and 
Name of Equipments 


Qty. 
(Nos.) 


No . 


Last date and time of sale of tender form — 20 - 2 - 2013 , 
1 p .m . 

Last date and time of receipt of tender — 20 - 2- 2013, 
4 p .m . 


130/ 2012 – CT Simulator 
131/2012 — HDR Brachy Therapy, 3D 
Treatment Planning System for HDR & 
Conventional simulator 


2. 
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132 / 2012 — Dedicated daycare ward with 
intensive care facility 


Date and time of opening of tender - 21- 2 - 2013 , 
10 .30 a .m . for Sl. No. 1, 21-2 - 2013 , 11 a.m . for Sl. No. 2, 
21- 2 -2013 , 11. 30 a.m . for Sl. No. 3 . 


Tender should be addressed to the Principal, T . D . 
Medical College , Alappuzha- 688 005 . Tender No. and due 
date should be superscribed on each envelope . Late 
tenders will not be accepted . Tender will be opened at 
the time and date noted above in the presence of such 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Intending tenderers may obtain the 
tender forms from the undersigned on all working days 
from 10 a.m . to 4 p .m . Cheques, Drafts, Postage Stamps 
will not be accepted towards the cost of tender 
forms. Duplicate tender , if required will be issued on 
additional payments as shown in the schedule. Tender 
forms is not transferable and the cost is not 
refundable . Tender forms will be supplied to the firm by 
registered post subject to be a cash payment of 50 in 
addition as postage charges. Money Order will be 
accepted only if received within 10 clear working days 
prior to due date for submission of tenders . Further 
details can be had from the College Office during working 
time. Tender should be accompained by an agreement 
executed in Kerala Government Stamp Paper worth 100 
and EMD 1 % of total cost of the item tendered . Tenders 
without EMD will be rejected . 


ദർഘാസുകൾ ഓഫീസ് സമയത്ത് നിർദ്ദിഷ്ട വിലയ്ക്ക് 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 
ചെക്ക്, ഡാഫ്റ്റ്, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ദർഘാസിന്റെ വിലയായി 
സ്വീകരിക്കുന്ന തില്ല . ദർഘാസുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ല. വില തിരികെ ലഭിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ദർഘാസിന്റെ വില 

യോ ടൊപ്പം ചാർജ്ജായി 50 കൂടി മണി ഓർഡ റായി 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന 
ദിവസത്തിന് 10 പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കിട്ടുന്ന മണി 
ഓർഡറുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. സാങ്കേതിക വിശ 
ദാംശങ്ങൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ സമ്മതപത്രവും 
- ക്വാട്ടു ചെയ്യുന്ന ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന 
തുകയ്ക്ക് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് 
ഡാറ്റോ സ്ഥിര നിക്ഷേപ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ നിരതദ്രവ്യമായി 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സമ്മതപത്രവും നിരതദ്രവ്യവും അടക്കം 
ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതായിക്കും. 


Govt. T. D . Medical College, 
Alappuzha . 


( Sd .) 
Principal. 


ആലപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ 
റേഡിയോ തെറാപ്പി വിഭാ ഗ ത്തി ലേക്ക് താഴെ പറയുന്ന 
സാധനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് മുദ്രവച്ച ആഗോള 
ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


TENDER NOTICE 


No . D1 / 6118/2010 / MCC. 


20th December 2012. 


ദർഘാസ് നമ്പരും ഇനവിവരവും 


എണ്ണം 


കമ 
നമ്പർ 


130 / 2012 - സി . റ്റി . സിമുലേറ്റർ 
- 131/ 2012 - എച്ച്. ഡി.ആർ. ബാക്കി തെറാപ്പി, 
3 ഡി ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ളാനിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ 
എച്ച്. ഡി. ആർ. ആന്റ് കൺവെൻഷണൽ 
സിമുലേറ്റർ 
132 / 2012 - ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡേ കെയർ വാർഡ് 1 
വിത്ത് ഇന്റൻസീവ് കെയർ ഫെസിലിറ്റി 


Sealed and competitive tenders in the prescribed form 
are invited from the manufacturers or authorized dealers 
for the supply of 20 Numbers of Water Purifier cum Cooler 
to the Collegiate Hospitals , Govt . College, Kozhikode. 

Superscription — Tender No . D1/6118/2010/MCC for 
the supply of Water Purifier cum Cooler to Collegiate 
Hospital, Govt. Medical College , Kozhikode . 

Estimate Cost - 7,50 ,000. 
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Cost of tender form : 


അടങ്കൽ തുക - 6, 00 , 00, 000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 28,400. 

പകർപ്പ്- 14,200 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 20 - 2 -2013, 1 മണി. 

ദർഘാ സ് സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും 20- 2 -2013 , 4 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 
1 - ന് 21 - 2 - 2013 , 10.30 മണി, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 21- 2 - 2013, 11 മണി, 
ക്രമനമ്പർ 3 - ന് 21- 2 - 2013, 11.30 മണി. 

ദർഘാസുകൾ ഉള്ളടക്കം ചെയ്ത ക വറിനു പുറത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പർ, ഇന വി വരം എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, ടി . ഡി . മെഡിക്കൽ കോളേജ്, ആലപ്പുഴ- 688 005 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാകുന്നു . വൈകികിട്ടുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ മുകളിൽ 
കൊടുത്ത തീയതിയിലും സമയത്തും സമർപ്പിക്കുന്നവരുടെയോ 
അവർ നിയോഗിക്കുന്ന പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 


Original 1, 560 . 

By post - 1, 600. 
Last date and time of sale of tender form by post 
4- 2 -2013 , 3 p . m . 

Last date and time of sale of tender form — 9- 2 -2013 , 
3 p. m . 

- Due date and time for receipt of tender - 11- 2- 2013 , 
| 11 a . m . 


- Date and time for opening of tender - 11 - 2 - 2013, 
11.30 a. m . 


- Date upto which the rates are to be firm - 31- 3- 2013. 

Person to be addressed for buying and submitting 
tender form - Principal, Govt. Medical College , Kozhikode, 
Kerala , India , Pin -683 602 . 


Tender forms and details can be had from the Office 
of the Principal , Govt . Medical College, Kozhikode on 
during working hours (Phone-0495 2350206 ). Tender should 
be superscribed with tender number as specified 
above. The tender should be submitted along with an 
agreement executed in Kerala Stamp Paper worth 100 
and Earnest Money Deposit @ 1 % of the quoted price. 
Stamp Paper 150 ( 100 towards the cost of Stamp Paper 
and 50 as incidental charge ) by Money Order taken in 
favour of Principal, Govt. Medical College , Kozhikode. 
Specimen copy of the agreement is annexed with the 
tender form . 


വില ഇന്ത്യൻ രൂപയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
നികുതികളും മറ്റും വെവ്വേറെ പരാമർശിക്കേണ്ടതാണ്. കടത്ത്, 
ഇൻഷ്വറൻസ്, കയറ്റിറക്ക്, യന്ത്രസാമഗ്രികൾ സ്ഥാപിക്കൽ, 
കമ്മീഷൻ എന്നീ ചെല വു കൾ ദർഘാ സു കാ രൻ സ്വയം 
- വഹിക്കേണ്ടതാണ്. തുക നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലായിരിക്കും. 

വൈകി ലഭിക്കുന്നതും മതിയായ നിരതദ്രവ്യം, സമ്മതപത്രം, 
- മറ്റു ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ പാലിക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ മറ്റൊരു അറിയിപ്പും കൂടാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്ന 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി മണിയോർഡർ ഒഴികെ 
മറ്റൊന്നും സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വില നൽകി വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
ദർഘാസുകാരന്റെയോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധിയുടെയോ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 


SPECIAL CONDITIONS 


Rates should be quoted in Indian Rupees only. All 
the taxes applicable to be clearly mentioned . Fright, 
Insurance , Loading, Unloading , Erection and Commission 
charges and installation charges should be done by the 
tenderer . Payment also will be made in Indian Rupees . 

The tender without required Earnest Money 
Deposit, agreement and not satisfying other tender 
conditions are liable to be rejected without further notice. 
Tender form is not transferable . Cheque , Draft, Postage 
Stamps etc . will not be accepted towards the cost of 
tender forms. Duplicate copy of tender form can be 
obtained on payment of cost. 

The tenders will be opened as detailed above . 
Belated tenders will not be accepted . 


1. The brochure issued by the manufacturer in original 

should be attached . 
2. The firm should be arranged demonstration at his own 

cost, if requested . 

- Warranty - Minimum 2 years. 
- 4. AMC and ACMC _ Minimum 5 years. AMC and 

CAMC (rate to be mentioned separately ) will be 
considered for selection if necessary . 


- 5 . No advance payment will be made . 


Office of the Government 

Medical College, 
Kozhikode- 8 . 


( Sd.) 
Principal. 


- കോഴി ക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ 
ആശുപ്രതികളിൽ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ കം കൂളർ ( 20 എണ്ണം) 
വിത രണം ചെയ്യു ന്ന തി ലേക്ക് നിർമ്മാതാക്ക ളിൽനിന്നോ 
അംഗീ ക്യത വിത ര ണക്കാരിൽനിന്നോ മുദവെച്ചതും 
മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ളതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

അടങ്കൽ തുക - 7, 50, 000. 


നിരതദ്രവ്യം-- വാഗ്ദത്തതുകയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - 1,560. 

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പന തീരുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 9 - 2 - 2013, 3 മണി. 


ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 11- 2 -2013 , 11 മണി. 


- ദർഘാസ് ഫോറവും വിശ ദാം ശ ങ്ങളും മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആഫീസിൽനിന്നും പ്രവർത്തിസമയത്ത് ലഭ്യമാണ് 
( ഫോൺ: 0495 2350212). 100 - ന്റെ കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ 
നിശ്ചിത മാതൃ കയിലുള്ള സമ്മതപത്രവും വാഗ്ദത്ത 
തുകയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യത്തോടുംകൂടി നൽകിയിരിക്കുന്ന 
മേലെ ഴു ത്തു മാ യി ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . 
സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മുദ്രപതം 
ലഭിക്കുന്നതിന് 150 മണിയോർഡർ സഹിതം പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ്, കോഴിക്കോട്- 8 എന്ന 
വിലാ സ ത്തിൽ അപേ ക്ഷി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. നിര ത ദ വ്യ 
സമ്മതപത്രത്തിന്റെ മാതൃക ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ 
അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. 


